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12 Δεκεμβρίου 2018 


ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ 


Αρ 


. Φύλλου 1468 


ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ-ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 

Με την 13592-21/6/2018 πράξη του Γενικού Διευθυ¬ 
ντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκ- 
δόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 38 του Κανονισμού Κα¬ 
τάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364) και κατόπιν της αριθμ. 
2/9.1.2018 αμετάκλητης Απόφασης του Τριμελούς Εφε- 
τείου Κακουργημάτων Δυτικής Μακεδονίας, λύεται αυτο¬ 
δικαίως από της 9ης Ιανουάριου 2018, ήτοι από την ημε¬ 
ρομηνία δημοσίευσης της ως άνω απόφασης, η σύμβαση 
εργασίας αορίστου χρόνου του ΠΑΠΑΝΘΥΜΟΥ ΑΝΕΣΤΗ 
του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ με τη ΔΕΗ Α.Ε., λόγω έκπτωσης. 

Ο Γενικός Διευθυντής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ 


1. Με την 12101 -05/06/2018 πράξη της Διευθύντριας 
Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας Επι¬ 
χείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), διαπιστώνεται, 
κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 675Α' ΑΚ, η 
λύση της σύμβασης εργασίας του ΜΠΟΥΡΝΙΑ ΕΥΑΓΓΕ¬ 
ΛΟΥ του ΗΛΙΑ, (Α.Μ. 50723), Κατηγορίας Τ3 (Πτυχιού- 
χοι ΜηχανικοίΤεχνολογικής Εκπαίδευσης [ΤΕ]), από της 
17/05/2018, λόγω θανάτου. 

2. Με την 12802/13/06/2018 απόφαση της Διευθύντρι¬ 

ας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε κατά εφαρμογή των υπ' αριθμ. 12-041493/7-6-2012, 
09905/2014/8465/13-8-2014, 09905/2016/2320/ 

8-4-2016 και 09905/2016/15664/13-1-2017 Γνωστοποι¬ 
ήσεων Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας του 
ΚΕ.Π.Α. και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του 
ν. 4491/1966 και του άρθρου 36 παρ. 3 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση ερ- 
γασίαςτου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 
Α.Μ. (86312), Κατηγορίας ΓΥ5 (Εργάτες [ΥΕ]), από τα με¬ 
σάνυχτα της 7ης Μαρτίου 2018, λόγω του ότι συμπληρώ¬ 
θηκε η επί πέντε συνολικά έτη πρόσκαιρη ανικανότητα 
του προς εργασία. 


3. Με την 14261 -02/07/2018 πράξη της Διευθύντριας 
Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας Επι¬ 
χείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδόθη- 
κε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
της ΚΙΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, (Α.Μ. 33719), κα¬ 
τηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 30/06/2018, λόγω παραίτησης. 

4. Με την 9751-30/04/2018 πράξη της Διευθύντριας 
Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας Επι¬ 
χείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδόθη- 
κε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, (Α.Μ. 38165), 
κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 30/04/2018, λόγω παραίτησης. 

5. Με την 14184-29/06/2018 πράξη της Διευθύντριας 
Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας Επι¬ 
χείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδόθη- 
κε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, (Α.Μ. 41719), 
κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 30/06/2018, λόγω παραίτησης. 

6. Με την 14190-29/06/2018 πράξη της Διευθύντριας 
Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας Επι¬ 
χείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδόθη- 
κε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, (Α.Μ. 42379), 
κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 30/06/2018, λόγω παραίτησης. 

7. Με την 14259-02/07/2018 πράξη της Διευθύντριας 
Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας Επι¬ 
χείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδόθη- 
κε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασί¬ 
ας του ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, (Α.Μ. 
42893), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 30/06/2018, λόγω παραίτησης. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος ΓΊ 468/12.12.2018 


8. Με την 14193-29/06/2018 πράξη της Διευθύντριας 
Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας Επι¬ 
χείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδόθη- 
κε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, (Α.Μ. 
44674), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 30/06/2018, λόγω παραίτησης. 

9. Με την 14311 -02/07/2018 πράξη της Διευθύντριας 
Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας Επι¬ 
χείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδόθη- 
κε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΚΟΤΖΑΪΤΣΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, 
(Α.Μ. 47300), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 30/06/2018, λόγω παραίτησης. 

10. Με την 9261-18/04/2018 πράξη της Διευθύντριας 
Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας Επι¬ 
χείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδόθη- 
κε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΓΕΜΕΛΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ, (Α.Μ. 47681), 
κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 30/04/2018, λόγω παραίτησης. 

11. Με την 14211-29/06/2018 πράξη της Διευθύντριας 
Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας Επι¬ 
χείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδόθη- 
κε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 
(Α.Μ. 49280), κατηγορίας Γ (Στελέχη Γενικών θέσεων 
[ΠΕ]), από τα μεσάνυχτα της 30/06/2018, λόγω παραί¬ 
τησης. 

12. Με την 14195-29/06/2018 πράξη της Διευθύντριας 
Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας Επι¬ 
χείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδόθη- 
κε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΠΙΠΕΡΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, (Α.Μ. 49787), κα¬ 
τηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 30/06/2018, λόγω παραίτησης. 

13. Με την 14183-29/06/2018 πράξη της Διευθύντριας 
Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας Επι¬ 
χείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδόθη- 
κε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΛΑΣΠΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, (Α.Μ. 49856), 
κατηγορίας ΓΥ3 (Ασφαλείας [ΥΕ]), από τα μεσάνυχτα της 
30/06/2018, λόγω παραίτησης. 

14. Με την 14188-29/06/2018 πράξη της Διευθύντριας 
Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας Επι¬ 
χείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδόθη- 
κε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστα¬ 


σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, (Α.Μ. 49857), 
κατηγορίας ΓΥ3 (Ασφαλείας [ΥΕ]), από τα μεσάνυχτα της 
30/06/2018, λόγω παραίτησης. 

15. Με την 14194-29/06/2018 πράξη της Διευθύντριας 
Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας Επι¬ 
χείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδόθη- 
κε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασί¬ 
ας του ΠΟΥΤΟΓΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, (Α.Μ. 
53065), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 30/06/2018, λόγω παραίτησης. 

16. Με την 11716-29/05/2018 πράξη της Διευθύντριας 
Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας Επι¬ 
χείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδόθη- 
κε σύμφωνα με το άρθρο 42 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, (Α.Μ. 
55760), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/05/2018, λόγω παραίτησης. 

17. Με την 13979-27/06/2018 πράξη της Διευθύντριας 
Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας Επι¬ 
χείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδόθη- 
κε σύμφωνα με το άρθρο 42 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΣΟΥΦΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, (Α.Μ. 57878), 
κατηγορίας Τ3 (Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκ¬ 
παίδευσης [ΤΕ]), από τα μεσάνυχτα της 20/06/2018, λόγω 
παραίτησης. 

18. Με την 14192-29/06/2018 πράξη της Διευθύντριας 
Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας Επι¬ 
χείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδόθη- 
κε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΜΠΟΥΛΟΥΚΩΣΤΑ ΙΩΑΝΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, (Α.Μ. 
65751), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 30/06/2018, λόγω παραίτησης. 

19. Με την 14187-29/06/2018 πράξη της Διευθύντριας 
Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας Επι¬ 
χείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδόθη- 
κε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΡΟΥΣΗ ΑΝΔΡΕΑ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ, (Α.Μ. 70025), κα¬ 
τηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 30/06/2018, λόγω παραίτησης. 

20. Με την 12460-08/06/2018 πράξη της Διευθύντριας 
Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας Επι¬ 
χείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδόθη- 
κε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασί¬ 
ας του ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ, (Α.Μ. 
70150), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/05/2018, λόγω παραίτησης. 




Τεύχος Γ' 1468/12.12.2018 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
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21. Μετην 9429-20/04/2018 πράξη της Διευθύντριας 
Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας Επι¬ 
χείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδόθη- 
κε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασί¬ 
ας του ΤΑΒΕΛΛΑΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, (Α.Μ. 
70599), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 30/04/2018, λόγω παραίτησης. 

22. Με την 4260-02/07/2018 πράξη της Διευθύντριας 
Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας Επι¬ 
χείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδόθη- 
κε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, (Α.Μ. 
70948), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 30/06/2018, λόγω παραίτησης. 

23. Με την 14197-29/06/2018 πράξη της Διευθύντριας 
Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας Επι¬ 
χείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδόθη- 
κε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΠΑΥΛΙΔΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ, (Α.Μ. 71407), 
κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 30/06/2018, λόγω παραίτησης. 

24. Με την 14182-29/06/2018 πράξη της Διευθύντριας 
Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας Επι¬ 
χείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδόθη- 
κε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΑ ΚΛΕΑΝΘΗ του ΜΑΡΚΟΥ, (Α.Μ. 71515), 
κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 30/06/2018, λόγω παραίτησης. 

25. Μετην 10216-08/05/2018 πράξη της Διευθύντριας 
Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας Επι¬ 
χείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδόθη- 
κε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασί¬ 
ας του ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του ΑΛΕΒΙΖΟΥ, 
(Α.Μ. 71568), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 30/04/2018, λόγω παραίτησης. 

26. Με την 14312-02/07/2018 πράξη της Διευθύντριας 
Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας Επι¬ 
χείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδόθη- 
κε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΧΑΪΤΙΔΗ ΛΑΖΑΡΟΥ του ΣΠΥΡΟΥ, (Α.Μ. 71573), κα¬ 
τηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 30/06/2018, λόγω παραίτησης. 

27. Με την 10607-14/05/2018 πράξη της Διευθύντριας 
Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας Επι¬ 
χείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδόθη- 
κε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 


ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασί¬ 
ας της ΤΣΕΡΤΟΥ-ΝΤΑΛΛΗ ΑΘΗΝΑΣ του ΠΑΥΛΟΥ, (Α.Μ. 
71873), κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί 
[ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/05/2018, λόγω παραί¬ 
τησης. 

28. Με την 17003-06/08/2018 πράξη της Διευθύντριας 
Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας Επι¬ 
χείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδόθη- 
κε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, (Α.Μ. 77086), κα¬ 
τηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 30/06/2018, λόγω παραίτησης. 

29. Με την 10014-04/05/2018 πράξη της Διευθύντριας 
Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας Επι¬ 
χείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδόθη- 
κε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
τουΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ του ΣΑΒΒΑ, (Α.Μ. 78326), 
κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 30/04/2018, λόγω παραίτησης. 

30. Με την 14189-29/06/2018 πράξη της Διευθύντριας 
Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας Επι¬ 
χείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδόθη- 
κε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, (Α.Μ. 
78349), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 30/06/2018, λόγω παραίτησης. 

31. Μετην 9259-18/04/2018 πράξη της Διευθύντριας 
Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας Επι¬ 
χείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδόθη- 
κε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΑΣΛΑΝΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΑΒΡΑΑΜ, (Α.Μ. 79248), 
κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 30/04/2018, λόγω παραίτησης. 

32. Μετην 14310-02/07/2018 πράξη της Διευθύντριας 
Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας Επι¬ 
χείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδόθη- 
κε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΜΟΥΤΑΚΗ ΔΙΟΓΕΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, (Α.Μ. 79566), 
κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 30/06/2018, λόγω παραίτησης. 

33. Με την 14191 -29/06/2018 πράξη της Διευθύντριας 
Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας Επι¬ 
χείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδόθη- 
κε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΜΠΟΥΧΑΡΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ του ΠΑΝΤΕΛΗ, (Α.Μ. 79587), 
κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 30/06/2018, λόγω παραίτησης. 
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34. Με την 12716-12/06/2018 πράξη της Διευθύντριας 
Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας Επι¬ 
χείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδόθη- 
κε σύμφωνα με το άρθρο 42 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
της ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ, (Α.Μ. 806409), 
κατηγορίας ΔΟΙ (Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής Εκπαί- 
δεησης [ΠΕ]), από τα μεσάνυχτα της 07/06/2018, λόγω 
παραίτησης. 

35. Με την 13727-22/06/2018 πράξη της Διευθύντριας 
Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας Επι¬ 
χείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδόθη- 
κε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΠΑΝΤΕΛΗ, (Α.Μ. 86335), 
κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί ενγένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 30/06/2018, λόγω παραίτησης. 

36. Με την 14196-29/06/2018 πράξη της Διευθύντριας 
Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας Επι¬ 
χείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδόθη- 
κε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
της ΜΕΡΤΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, (Α.Μ. 91943), 
κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί [ΔΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 30/06/2018, λόγω παραίτησης. 

37. Με την 12106-05/06/2018 πράξη της Διευθύντριας 
Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας Επι¬ 
χείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδόθη- 
κε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας 


του ΜΑΓΚΑΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΑΓΓΕΛΗ, (Α.Μ. 95221), κα¬ 
τηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 31/05/2018, λόγω παραίτησης. 

38. Με την 14185-29/06/2018 πράξη της Διευθύντριας 
Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας Επι¬ 
χείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδόθη- 
κε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥτου ΝΙΚΟΛΑΟΥ, (Α.Μ. 
95539), κατηγορίαςΤ5 (Οδηγοί Μηχανοδηγοί Χειριστές 
[ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 30/06/2018, λόγω παραί¬ 
τησης. 

39. Με την 14186-29/06/2018 πράξη της Διευθύντριας 
Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας Επι¬ 
χείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδόθη- 
κε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΧΑΪΤΑ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, (Α.Μ. 95962), κα¬ 
τηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 30/06/2018, λόγω παραίτησης. 

40. Με την αριθμ. 15018-11/07/2018 πράξη της Διευ¬ 
θύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δη¬ 
μόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΠΕΡΔΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ, (Α.Μ. 
97330), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 26/06/2018, λόγω παραίτησης. 

Η Διευθύντρια 

ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ 
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